S. PP. 


Mor inż. KAROL 


DROZD 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, TATUŚ I DZIADZIUS 
B. WIĘZIEŃ OBOZU KONCENTRACYJNEGO W GROSS-ROSEN, CZŁONEK ZBOW iD, 
ODZNACZONY SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI, B. DŁUGOLETNI PRA- 
COWNIK ZAKŁADÓW IM. ST. SZADKOWSKIEGO, B. WYKŁADOWCA TECHNIKUM 
MECHANICZNEGO, KIEROWNIK GRUPY ZESPOŁU RZECZOZNAWCÓW PRZY OD- 
DZIELE SIMP W KRAKOWIE 


zmarł nagle w dniu 6 grudnia 1969 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we Środę dnia 10-go bm. 
o godz. 12.30 w kościele św. Marcina ul. Grodzka 58. 


Odprowadzenie zwłok od bramy cmantarza Rakowickiego na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w tym samym dniu o godz. 14, o czym zawiadamiają pogrążeni w wielkim smutku 
i głębokim żalu: 

ŻONA, DZIECI, WNUKI I RODZINA. 
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